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CAROLA 


EAU MINÉRALE NATURELLE 


NOM 
La source Carola porte le nom de la reine Carola de Saxe (1833 — 1907), qui fut à la fin du 
19e siècle un invité bien apprécié de Tarasp. 


TYPES DE SOURCES 
Eau gazeuse avec du sodium, du calcium, du bicarbonate et du chlore 


PRINCIPAUX COMPOSANTS 


Sodium Na* 1030 mg/l 
Potassium K+ 56 mg/l 
Calcium Ca” 515 mg/l 
Magnésium Mg% 112 mg/l 
Chlore CF 551 mg/l 
Bicarbonates HCO- 3090 mg/l 
Sulfate SO 7 599 mg/l 


PARTICULARITÉS 

La source Carola a été découverte par hasard en 1862 au cours de travaux de dynamit- 
age pour le pont sur l'Inn et est captée depuis. Un nouveau captage dans un puits de dix 
mètres a suivi dans les années 1920. 


L'eau minérale était dans le passé utilisée exclusivement pour les bains, c'est pourquoi elle 
a été pompée vers les bains de l'établissement thermal. 


«Âme de l'homme, 

combien ressembles-tu à de l'eau! 
Destin de l'homme, 

combien ressembles-tu à du vent!» 


Johann Wolfgang von Goethe (1749 — 1832) 
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